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GANS DE TRITIUM (H3) ET GANS DE DEUTERIUM (H2) 


*Ce document a été préparé avec les CHERCHEURS DE 
CONNAISSANCES de l’ASSOCIATION KESHE ROUMAINE et 
rédigé par Marius Zega. Il est basé sur les informations 
tirées des enseignements de MT Keshe et des expériences 
personnelles de l’équipe roumaine produisant ces Gans. 


INTRODUCTION 


Basé sur le modèle Keshe de l’ordre universel de la création de la matière, le plasma 
fondamental initial est considéré comme étant la structure du Neutron. 


Par ailleurs, la décroissance du plasma initial fondamental conduit à la division des deux 
constituants de l’atome : le proton et l’électron. Au cours de ce processus, les champs 
plasma magnétiques résiduels sont également libérés, et peuvent se manifester sous forme 
de lumière et énergie. 


Un proton et un électron forment cet atome fondamental initial (qui est l'hydrogène). Le 
Deutérium (dénommé D ou H2) est obtenu par addition d’un neutron, et le Tritium (nommé 
T ou H3) par addition de deux neutrons- 


cf Fig 1. Deutérium et Tritium sont deux isotopes de l’hydrogène H. 
1 Proton 1 Proton 


1 Proton 1 Electron 1 Electron 
1 Electron 1 Neutron 2 Neutrons 


HYDROGEN DEUTERIUM TRITIUM 
Fig 1 


Le plasma libre du Neutron contient le spectre entier des plasmas. 


Par conséquent, le Neutron joue un rôle important dans toute création de tous matériaux, dans la 
production d'énergie et dans plusieurs autres domaines d'application de la technologie plasma. 


La production de Neutron est facilitée, par interaction des champs entre les isotopes de l’Hydrogène 
qui sont les briques de base de la construction de la technologie plasma. 


Cette publication présente au lecteur, de façon simple et pratique, comment réaliser les Gans de 
Tritium, Deutérium , Hydrogène et Neutron. 


PROCEDURE DE PRODUCTION DU GANS TRITIUM 


Le Gans Tritium possède un champ magnétique très élevé. C’est un GANS de base pour 
réaliser le vol et les systèmes d'énergie. 


Dans son état physique, le Tritium est un isotope Hydrogène de masse atomique 3, 
possédant 2 Neutrons et un Proton. Dans son état de Gans, le Tritium a une structure plasma 
qui se comporte de façon totalement différente, et ne montre aucune radioactivité en dépit 
de son nom, ceci étant méconnu. 


Ce qui est réalisé dans le processus de Gans Tritium montre, dans les interactions plasma, 
uniquement les propriétés structurelles de l'atome Tritium. Même si la formule du Tritium 
est H3, celle-ci dénote seulement la masse plasma de sa struture unitaire, ce qui est mis en 
appication dans le vol spatial de la technologie Keshe. 


ATTENTION : Tritium, Deutérium et Hydrogène peuvent être intégrés dans des systèmes 
plasmas, pour procéder lors de différents déséquilibres avec une grande efficacité. Par 
conséquent, abstenez vous des les utiliser dans le domaine de la santé à moins de 
posséder les connaissances requises. 


L'obtention du Gans Tritium implique l’utilisation du kit de Gans CO2 standard, avec une 
plaque de Cuivre nano et une plaque de Zinc connectées avec une led. Il est souhaitable que 
le conteneur soit suffisamment grand et en verre. 


On peut, par exemple, utiliser un récipient rectangulaire en verre ou un aquarium avec des 
parois collées avec une colle sans carbone. 


La distance entre les deux plaques, dans ce conteneur à CO2, est d’environ de 12 à 14 cm; 
et à une distance d’au moins 4cm au dessus de l’eau. Et, au dessus du niveau des plaques, un 
récipient en verre non fermé est installé et rempli de Gans CH3. 


A cet effet, on peut monter 4 crochets aux angles du récipient. Le récipient ne doit en aucun 
cas entrer en contact avec l’eau salée de l’aquarium. Il faut qu’il soit placé au dessus du 
niveau des plaques métalliques , de telle sorte que l'interaction entre les 2 plaques n’affecte 
pas le processus dans le récipient à CH3. 


Ce récipient doit être suffisamment large, de façon à donner une surface d'échange assez 
grande. Il ne doit pas être positionné entre les plaques, mais au dessus. 


l'est nécessaire que le récipient à CO2 soit suffisamment grand de façon à pouvoir installer 
le récipient à CH3 dedans. Comme récipient à CH3 on peut prendre un verre à pied à 
champagne. Son pied doit être suffisamment haut pour pouvoir dépasser le niveau des 
plaques, comme montré en Fig 2. 
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Fig 2 : Usage d’une coupe de champagne dans le kit à CO2 


Le dessus du kit à CO2 est soigneusement fermé hermétiquement, séparé absolument de 
l’atmosphère ( avec un adhésif sans carbone par exemple). La Led entre les deux plaques reste à 
l’intérieur du récipient. 


Au bout de 10 à 12 jours, apparaît dans la coupe en verre, un liquide de couleur jaune ou jaune bleu, 
qui est le Gans Tritium H3. 


Entre les deux plaques de Cu nano et de Zinc se forme un champ plasma qui attire comme un aimant 
le champ carbone du Gans CH3 . Le liquide dans la coupe indique les caractéristiques du champ H3 
formant le Gans Tritium H3. Fig 3 


Cette procédure, au cours de laquelle un composant plasma tel qu’un Gans est extrait, est 
dénommée plasma réduction. Ceci est possible à cause des propriétés spéciales du matériau Gans, 
qui est à ce moment en condensation, une manifestation physique du plasma. 


La raison de ne pas utiliser de récipient en plastique ou polypropylène, ou d’adhésif avec du carbone 
pour la production du Gans Tritium est la suivante : Le plastique contient du carbone et de 
l'hydrogène (la formule du polypropylène est [C3H6]n ). Ces éléments peuvent interférer en 
alimentant le processus plasma à l’intérieur du récipient réacteur. 


Si on utilise un récipient en plastic (polypropylène), comme il est habituellement utilisé dans les kit à 
CO, les champs du carbone, provenant des parois en plastique du réacteur, sont ensuite extraits 
après que tout le carbone de l'air ambiant soit extrait. Ceci retarde le processus d'obtention du Gans 
Tritium. 


En extrayant le carbone de l’adhésif, on peut constater une dégradation rapide de son efficacité, 
avec des fuites. 


Nous devons noter que le Gans CH3 n’est pas toujours totalement transformé. Une petite partie 
reste dans la coupe en verre, mélangée avec le Gans Tritium. 
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Fig 3 : production du Gans H3 Tritium 


Avertissement : le récipient principal doit être absolument hermétiquement scellé . Les meilleurs 
sont en verre, avec des liens caoutchouc genre pot à confiture. 


Le plasma Gans Tritium possède un champ magnétique plus élevé que celui du Gans CH3, ainsi 
qu’une zone d'expansion extraordinaire. 


On peut amplifier la réduction en utilisant une alimentation DC (courant alternatif) entre la plaque Cu 
nano et celle de Zinc. 


PROCEDURE DE PRODUCTION DU DEUTERIUM H2. 


Le Deutérium H2 est un isotope de l’Hydrogène, possédant un noyau avec un Neutron et un 
Proton. Le Deutériumm est considéré dans la technologie Keshe comme la brique de base 
du vol spatial. 


Partout dans l’univers, on trouve des paquets de champs magnétiques gravitationnels avec une force 
équivalente à celle du Proton, Neutron et Electron, qui peuvent être captés pour produire du 
Deutérium, considéré comme le pétrole du futur. 


Sous certaines conditions, le Deutérium peut former un cristal de diamant au cours de sa période de 
séchage (en couplant 6 atomes de Deutérium). 


Ce Gans a comme caractéristique d’être neutre, et peut aussi bien jouer le rôle magnétique ou 
gravitationnel, selon le système où il est intégré. 


Sa couleur est noire, et s’il est correctement réalisé il interagit avec des aimants. Ceci, à cause de sa 
provenance du Gans CH3 qui est produit avec du Fer galvanisé. Parce qu'il est réalisé dans les 
conditions plasma de l’élément Fer (en d’autres termes il est de la force du champ plasma j il hérite 
de certaines propriétés plasma du Fer. 


couvercle hermétique clos 


Le Gans Deutérium est jaune ou noir. 


ATTENTION : ne pas utiliser le Gans Deutérium dans les applications médicales si vous n’avez pas les 
connaissances requises. 


- La première méthode, pour obtenir du Gans Deutérium, consiste à utiliser un environnement 
standard de production de Gans CH3. A l'intérieur de la boite à CH3 (au dessus du niveau d’eau 
comme pour le Tritium) placez une coupe en verre avec du Gans CH3, et sceller hermétiquement le 
réacteur. 


Le processus plasma, dans la boite de CH3, forme une sorte d’aimant , à la fois pour l’élement 
Carbone (C) et l'élément Hydrogène. Pour cela, à partir de la structure du Gans CH3, dans la coupe 
en verre située au dessus de l’eau , sont extraits un atome Carbone et un atome Hydrogène. On 
obtient de cette manière du Gans de Deutétrium (H2) de la force du champ plasma du Fer. 


- La seconde méthode, pour obtenir du Gans Deutérium, se fait par la restructuration du Gans CH2. 
Pour produire du Gans CH2, on utilise un kit de production de Gans CH3, et l’on connecte une 
alimentation DC entre les plaques. Connectez la plaque Cu nano au positif (+) et la plaque fer zingué 
au négatif (-). Le courant ne doit pas excéder 1,5 V et 50 mA. 


Le Gans CH2 obtenu se distingue par sa couleur noire. 
En extayant le Carbone de la structure du gans CH2 on obtient du Deutérium. 


Ceci se réalise dans un kit à CO2 hermétiquement clos. A l’intérieur et au dessus du niveau des 
plaques, on place une coupe en verre avec du Gans de CH2 dedans, Fig 4, 


Cette procedure est similaire à celle pour réduire le Gans CH3 en Gans H3 Tritium. La structure du 
Gans CH2 par épuisement du Carbone donne H2. 
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Figure 4. Deuterium GaNS production. 


- La troisième méthode pour obtenir le gans Deutérium est similaire à celle du gans de 
Tritium ; mais cette fois on utilise un kit de production de gans de ZNO, une plaque dezincet 


une plaque de zinc nano enduite. Le récipient en verrre au sommet du réacteur est rempli 
d’eau distillée (H20). Encore une fois le récipient doit être fermé hermétiquement - Fig 5 
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Fig 5 


Quand l'oxygène à l’intérieur du réacteur est épuisé, l'oxygène de l’eau distillée est tiré. Le 
phénomène est dû au fait que, immergée dans les champs plasma du réacteur, l’eau distillée est dans 
un état plasma et se comporte exactement comme de l’eau H20 Gans. 


L'Hydrogène restant, forme le Gans Deutérium, ce qui est confirmé visuellement, alors que l’eau 
distillée acquiert une couleur noire. Le processus du bond de deux Hydrogènes en une structure 
Deutérium est decrit Fig 6 


Une très intéressante application ultérieure de la méthode par réduction est de réduire (dans la 
méthode ZnO2) le Gans CO2 dans la zone de Carbone C). 


- La quatrième méthode comporte l’utilisation d’un tri réacteur, avec des contenants sphériques 
remplis avec des proportions différentes de Gans Tritium H3. Par l'interaction des plasmas des 3 
sphères , la réduction du Gans H3 de l’une des sphères donne du Gans de Deutérium , une autre 
sphère se réduit en Hydrogène et dans la dernière reste du Tritium. 


Pour récolter le Deutérium , utilisez une seringue. retirez la partie supérieure de la sphère et aspirez 
le Gans Deutérium. Prenez un tube test hermétique et piquez le caoutchouc et poussez le Gans dans 
le tube. 


ATTENTION conservez le Gans dans ce tube hermétique (qui peut être nanocoté pour une résultat 
optimal) à l’abri de l’air ambiant. Ce contact peut altérer le Gans parce qu’il interagit très fortement 
avec tous les champs de son environnement. Tritium et deutérium sont les sources les plus 
puissantes de la technologie plasma. 
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Aimants et Gans de deutérium H2 de par leur affinité avec le Fer peuvent être restructurés par une 
exposition à des aimants puissants. 


1/ Placez du Deutérium entre un pôle Nord d’un aimant et un pôle Sud d’un autre aimant (Fig 7). 
L'environnement des champs magnétiques circulant entre les deux aimants extrait les champs 
plasma du Deutérium dont certains se perdent dans l'environnement. 


A la suite de cette extraction le Deutérium perd un atome dHydrogène et H2 se réduit à un simple 
Neutron. 


Figure 7. Deuterium (H:) positioned 
between South and North poles of 
two magnets. 


2/ En plaçant du Deutérium Gans entre deux pôles Nord de deux aimants (Fig 8) il en résulte une 
concentration d'énergie entre les deux aimants. Cette présence de champs ‘carburant’ de 
Deutérium, avec les champs magnétiques, fait qu’il gagne un Neutron et donne du Tritium. Dans ce 
procédé le Tritium est produit progressivement. 


Figure 8. Deuterium (H) positioned 
between two North poles of two 
magnets. 


3. En plaçant du Gans Deutérium entre les deux pôles Sud de deux aimants (Fig9) il se déclenche un 
processus d'extraction puissante d'énergie au cours duquel le Deutérium perd un atome 
d’Hydrogène qui devient un Neutron. 


Figure 9. Deuterium (F2) positioned 
between two South poles of two 
magnets. 


Des processus similiares se passent quand des Gans d’Hydrogène ou de Tritium sont placés entre des 
aimants selon différentes configurations 


Ainsi une cinquième méthode de production de Gans de Deutérium se fait par restructuration de 
Gans Tritium entre les deux pôle Sud de deux aimants ou bien entre le pôle Nord et le pôle Sud de 
deux aimants. 


PROCEDE POUR PRODUIRE DU GANS D'HYDROGENE (H) 


Pour produire du Gans d'Hydrogène, on peut commencer avec un Gans de CH2 placé dans 
une coupe ouverte (Fig 10) Ce dernier est placé dans un kit à Gans CH3. Ce réacteur 
fonctionne comme un aimant pour les atomes C-H de la structure de Gans CH2 et le CH2 se 
réduit en Gans Hydrogène H qui est de couleur bleu. 


Gardez à l’esprit que souvent du Gans CH2 reste dans la coupe mélangé avec le Gans 
Hydrogène. 


ATTENTION : Ne pas utiliser le GANS Hydrogène dans les applications médicales si vous 
n'avez pas les connaissances requises. 


AVERTISSEMENT : Ces 3 Gans doivent être conservés dans des réservoirs en verre 
hermétiquement scellés, sinon ils retournent à leur état originel à partir duquel ils ont été 
obtenus ( Gans CH3). Les pots à confiture et caoutchouc sont excellents. 
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Figure 10. Hydrogen GaNS production 


PROCEDURE DE PRODUCTION DU NEUTRON 
La différence entre l’atome de Tritium et l'atome de Deutérium est de un Neutron. 
Il s’en suit qu’on peut obtenir un Neutron en facilitant l'interaction entre ces deux Gans. 


D'où l'importance de garder à l’esprit que, le plasma Neutron obtenu par interaction entre 
Deutérium et Tritium, différe de celui obtenu par interaction entre Hydrogène et Deutérium. 


Un exemple d’un tel réacteur de capture de plasma Neutron, est un réacteur dynamique 
multi cœurs, composé de 3 sphères ( les unes dans les autres) mues en rotation par un 
moteur. 


Pour de meilleurs résultats les sphères devraient être en verre. 


La plus grande sphère est remplie d’une certaine quantité de Gans de Tritium dans de l’eau 
distillée et salée. 


La boule du milieu est remplie avec de l’eau distillée et salée . A l’intérieur de cette boule va 
une petite sphère chargée avec du Gans de Deutérium et de l’eau distillée et salée. 


Le plasma Neutron va être piegé dans l’eau distillée salée de la sphère du milieu. L’eau salée 
est le meilleur milieu de capture du Neutron, car il ralentit les champs plasma vers de la 
matière. 


Ce Neutron capturé est dans un niveau d'énergie plasma. 


C'est pourquoi il faut garder à l’esprit que le Neutron est très instable. Lors des interactions 
plasma avec d’autres Neutrons, il va décroître pour donner un Proton et un Electron ainsi 
qu’une émission d'énergie plasma. 


Le résultat est la formation de Deutérium, Tritium et un nouvel élément. Le résultat dépend 
de l’environnement plasma que nous créons pour ces processus, et l’un des facteurs 
essentiel dans la création de cet environnement est notre propre intention, conscience ; 
l'énergie que nous mettons avec notre âme dans ce processus. 


Le Neutron est le plasma fondamental initial. 


Le champ plasma initial est à la base de la technologie plasma, pour tout type de matériau 
dépendant de la condition plasma et de l'intensité avec laquelle le Neutron a été créé. 


Les Gans d'Hydrogène, de Deutérium et de Tritium, qui sont utilisés dans la production de 
champs de Neutron, sont suffisants pour produire n’importe quel élément dans l'Univers. 


Toutes les applications plasma sont à notre portée, mais uniquement à condition d’être 
utilisées correctement et dans la compréhension du champ plasma du Neutron. 
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